Hasta Yatağı Yardımı 


Ev Tipi Hasta Yatağı Nasıl Olur? 

Hasta yatakları hastanın en rahat etmesi için tüm rahatının sağlanmasına yönelik olarak 
günümüzde ahşaptan ev tipi karyolalar şeklinde üretilmektedir. Bu sayede hastanın moralinin yüksek 
tutulması ve ayrıca hasta yatağı yardımı bakımından daima rahat etmesi için son derece önemli bir alanı 
oluşturmaktadır. Bu ortada duran özellikleri dolayısıyla hasta yatakları arasında ahşaptan ev tipi 
karyolalar son derece önemli bir alanı meydana getirmektedir. 

Elektrikli Sistemi 

Hasta yatakları arasında hasta yatağı yardımı açısından elektrikli motor sistemine dayanan bir 
tip vardır. Söz konusu bu tip hasta yataklarının son derece pratik açılıp kapanabilen her iki yandan 
alüminyum korkuluklarla korunaklı halde bulunan indirip kaldırılabilen fonksiyonları vardır. Özellikle 
tuvalet ihtiyacının olduğu yerden görülmesi için lazımlığı bulunan hasta karyolası olması bakımından da 
son derece nitelik açısından yer alan hasta yatakları arasında bulunmaktadır. Tümüyle bu yönleri 
dikkate alınarak değerlendirildiği zaman hasta yataklarının her açıdan kaliteli olduklarını belirtmek 
mümkün. 

Dijital Kumanda Sistemi 

Hasta yatağının hasta yatağı yardımı adına ortada duran en temel fonksiyonlarından bir diğeri 
de dijital kumandasının var olmasıdır. Bu teknolojik özelliği açısından hasta yatağı yardımı olarak 
kolaylıkla hastanın vücut rahatlığını tam olarak sağlaması adına indirilip kaldırılabilen baş yastığı 
bulunmaktadır. 

Dijital kumanda sisteminin bir parçası olmaya devam ederek yüksekliğinin ve alçaklığının 
ayarlanabilir olması yönüyle de dikkat çeken bir özelliği meydana getirir. Bütün bu ortada duran teknik 
özellikleri de hasta yatağı yardımı açısından değerlendirildiği zaman son zamanların en çok tercih 
edilen hasta yataklarından birisi olmasını sağlamaktadır. Sağlanan tüm bu teknik fonksiyonlar adına 
değerlendirildiği zaman tamamen kaliteli ve tamamen yeni teknolojilere açık olarak çalışmalar 
yürütülmektedir. Tüm bu yürütülen çalışmalar boyunca sürekli olarak öne çıkan nitelikleri bakımından 
değerlendirilecek olunursa söz konusu tüm unsurların ortada duran teknik yaklaşımlarıyla yer alası 
yönünden farklı bir yapısı vardır. Bu teknik özellikleri açısından hasta yatağına yönelik olarak hem 
fonksiyonel hem de işlevselliğini en üst düzeyde tutan hasta yatağı yardımı yer almakta, uygun fiyatla 
satılmaktadır. 







